2018 年 6 月 19 日 
株 主 の 皆様 へ 


アル イン コ 株 式 会 社 


「 第 48 期 年 次 報告 書 」 の 一 部 訂正 に つい て 


し た 。 お 詫び 申 し 上 げ ま す と と も に 、 本 ウェ ブサ イト を も っ て 下記 の と お り 訂 正 さ せ て いた 
だ きき ます, 
な お 、 本 ウェ ブサ イト に は 、 訂 正 済み の も の を 掲載 し て お り ま す 。 


2018 年 6 月 19 日 に 発送 いた し まし た 「 第 48 期 年 次 報告 書 」 の 記載 に 、 一 部 誤り が ご ざい ま 


記 


【 訂 正 箇 所 】 
・ 年 次 報告 書き 8 ベー ジ 創業 80 周 年 アル イン コ の 歩み 
海外 展開 の 本 格 化 の 記載 内 容 


誤 : タイ 王国 に ALINCO(THAILAND)CO., LTD. を 設立 し 、 仮 設 機材 の レン タル を 開始 


正 : タイ 王国 に ALINCO(THAILAND) CO. , LTD. を 設立 し 、 仮 設 機材 の 製造 を 開始 


以上 


